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Frenoozofagial ligamentin fokal ya da difiiz zayiflamasina bagli olarak mide fundusu, kardiyodézofagial bileske ya da bunlarla 
beraber intestinal komponent mediastene fitiklasabilir. Hiatal herniler asemptomatik olabilecegi gibi, obstriiksiyon, kanama gibi 
6limctil komplikasyonlarla seyredebilir. 70 yasinda kadin hasta nefes darligi, hazimsizlik sikayetleriyle basvurdu. Cekilen akciger 
grafisinde mediastinal genisleme saptanmas! uzerine toraks tomografisi cekildi. Ozofagial hiatustan mediastene totale yakin mide 
herniasyonu saptandi. Operasyonu kabul etmeyen hasta poliklinik takibine alindi. 


Resim 1. Akciger grafisinde mediastinal genisleme gortinumu Resim 2. Toraks BT de midenin totale yakin mediastene herniasyonu 
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